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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Advanced Flow Technics b.v., in Liquidatie 


Bovengenoemde rechtspersoon is ontbonden door beëindiging van de activiteiten per 31 december 
2015. 

De rekening en verantwoording liggen ter inzage voor eenieder tot 28 februari 2016 ten kantore van de 
kamer van koophandel Haaglanden en ten kantore van Teesing Holding b.v. Verrijn Stuartlaan 40 2288 
EL Rijswijk. 
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